Mgr STANISŁAW 


CHUCIEJ 


NAJUKOCHANSZY MAZ 1 OJCIEC 


urodzony 3 lipca 1914 r. we Lwowie, 
zmarl nagle dnia 5 styeznia 1975 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawicne 
zostanie w sobotę dnia 11 bm. o godzinie 11 w kościele 
na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowa- 
czenie zwłek na miejsce wiecznego spoczynku, o czym 


zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni: 


ŻONA, SYNOWIE I RODZINA. 
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